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SV TCL & ASSOCIATES PROBE COMPANY 

CIS Sonden Kort 


CMOS bild sensorer (CIS) tillåta Kamerafunktioner i high-tech surfplattor och smarta telefoner. 
Testa CIS enheter använder fribärande teknik och skiktning för hög densitet sonden layouter. SV 
TCL CIS sonden kortet produkter använder en mängd olika material att säkerställa de är en tålig 
kostnadsbesparande lösning som kan möta de fina pitch och multi-dut utmaningar av dessa 
enheter. 


Andra funktioner inkluderar: 


- Skiktning för hög densitet sonden layouter 

- Legering sönder 

- Snäva Pitch kapacitet 


Kontakta din SV TCL representant så kan vi hjälpa dig att hitta rätt CIS produkt för din provning 
behöver. 


